Prof dr inż. WITOLD 


BUDRYK 


rektor Akademii Görniczo-Hutniczej 
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk 
odznaczony Orderem Sztandar Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Najwyższym Odznaczeniem Górniczym, „Zasłużony 


Górnik Polski Ludowej“, Medalem Wolności i Zwycięstwa, Medalem X-lecia i Złotą 
Odznaką Miasta Krakowa 


zmarł w dniu 18-go listopada 1958 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz rakowicki odbędzie się w sobotę dnia 22 listopada 1958 r. 
o godzinie 10-tej z gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Aleja Mickiewicza 30. 


Zmarły był wybitnym i zasłużonym Uczonym, Wychowawcą wielu pokoleń 
pracowników nauki i przemysłu, oraz Wielkim Przyjacielem Młodzieży. 


Cześć Jego pamięci. 


RADA ZAKŁADOWA 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 
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